METRIC CONVERSION TABLE
INCHES TO MILLIMETERS 39.37 inches, TJ. S. Standard=l meter=100 centimeters=1000 millimeters.
Inches	0	Vl6	%	%6	U	%6	%	7/l6
0	0.00	1.59	3.18	4.76	6.35	7.94	9.53	11.11
1	25.40	26.99	28.58	30.16	31.75	33.34	34.93	36.51
2	50.80	52.39	53.98	55.56	57.15	58.74	60.33	61.91
3	76.20	77.79	79.38	80.96	82.55	84.14	85.73	87.31
4	101.60	103.19	104.78	106.36	107.95	109.54	111.13	112.71
5	127.00	128.59	130.18	131.76	133.35	134.94	136.53	138.11
6	152.40	153.99	155.58	157.16	158.75	160,34	161.93	163.51
7	177.80	179.39	180.98	182.56	184.15	185.74	187.33	188.91
8	203.20	204.79	206.38	207.96	209.55	211.14	212.73	214.31
9	228.60	230.19	231.78	233.36	234.95	236.54	238.13	239.71
10	254.00	255.59	257.18	258.76	260.35	261.94	263.53	265.11
11	279.40	280.99	282.58	284.16	285.75	287.34	288.93	290.51
12	304.80	306.39	307.98	309.56	311.15	312.74	314.33	315.91
13	330.20	331.79	333.38	334.96	336.55	338.14	339.73	341.31
14	355.60	357.19	358.78	360.36	361.95	363.54	365.13	366.71
15	381.00	382.59	384.18	385.76	387.35	388.94	390.53	392.11
16	406.40	407.99	409.58	411.16	412.75	414.34	415.93	417.51
17	431.80	433.39	434.98	436.56	438.15	439.74	441.33	442.91
18	457.20	458.79	460.38	461.96	463.55	465.14	466.73	468.31
19	482.60	484.19	485.78	487.36	488.95	490.54	492.13	493.71
20	508.00	509.59	511.18	512.76	514.35	515.94	517.53	519.11
21	533.40	534.99	536.58	538.16	539.75	541.34	542.93	544.51
22	558.80	560.39	561.98	563.56	565.15	566.74	568.33	569.91
23	584.20	585.79	587.38	588.96	590.55	592.14	593,73	595.31
24	609.60	611.19	612.78	614.36	615.95	617.54	619.13	620.71
25	635.00	636.59	638.18	639.76	641.35	642.94	644.53	646.11
26	660.40	661.99	663.58	665.16	666.75	668.34	669.93	671.51
27	685.80	687.39	688.98	690.56	692.15	693.74	695.33	696.91
28	711.20	712.79	714.38	715.96	717.55	719.14	720.73	722.31
29	736.60	738.19	739.78	741.36	742.95	744.54	746.13	747.71
30	762.00	763.59	765.18	766.76	768.35	769.94	771.53	773.11
31	787.40	788.99	790.58	792.16	793.75	795.34	796.93	798.51
32	812.80	814.39	815.98	817.56	819.15	820.74	822.33	823.91
33	838.20	839.79	841.38	842.96	844.55	846.14	847.73	849.31
34	863.60	865.19	866.78	868.36	869.95	871.54	873.13	874.71
35	889.00	890.59	892.18	893.76	895.35	896.94	898.53	900.11
36	914.40	915.99	917.58	919.16	920.75	922.34	923.93	925.51
37	939.80	941.39	942.98	944.56	946.15	947.74	949.33	950.91
38	965.20	966.79	968.38	969.96	971.55	973.14	974.73	976.31
39	990.60	992.19	993.78	995.36	996.95	998.54	1000.13	1001.71
40	1016.00	1017.59	1019.18	1020.76	1022.35	1023.94	1025.53	1027.11
41	1041.40	1042.99	1044.58	1046.16	1047.75	1049.34	1050.93	1052.51
42	1066.80	1068.39	1069.98	1071.56	1073.15	1074.74	1076.33	1077.91
43	1092.20	1093.79	1095.38	1096.96	1098.55	1100.14	1101.73	1103.31
44	1117.60	1119.19	1120.78	1122.36	1123.95	1125.54	1127.13	1128.71
45	1143.00	1144.59	1146.18	1147.76	1149.35	1150.94	1152.53	1154.11
46	1168.40	1169.99	1171.58	1173.16	1174.75	1176.34	1177.93	1179.51
47	1193.80	1195.39	1196.98	1198.56	1200.15	1201.74	1203.33	1204.91
48	1219.20	1220.79	1222.38	1223.96	1225.55	1227.14	1228.73	1230.31
49	1244.60	1246.19	1247.78	1249.36	1250.95	1252.54	1254.13	1255.71
50	1270.00	1271.59	1273.18	1274.76	1276.35	1277.94	1279.53	1281.11
134